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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 16 Ağustos 2011 


ORUÇLAR KABUL 


16 Ağustos 2011 Salı günü Taşova'da 3 dakika önce atılan iftar topu bir 


çok insanımızın orucunu erken açmasına sebep oldu. 


Soframızda heyecanla vaktin gelmesini bekleyen müminler 19.42 de 


okunan ezandan 3 dakika önce topun atılması ile iftarını açtı. 


Erken Atılan İftar topu ile ilgili görüşünü aldığımız İlçe Müftüsü Osman 
Bircan Tuğlu “ Diyanetin iftar vakti çizelgesi temkinli saate göre olduğu için 


müminlerin tutuğu oruç inşallah kabul edilmiştir.kazası gerekmez “dedi. 


Müftülüğün bu açıklaması ile gönülleri rahatlayan müminler kaza orucu 


tutmaktan kurtuldu. 
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Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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